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उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग) 
( भारतीय मानक ब्यूरो) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 29 जनवरी , 2018 


का . आ . 429( अ). - भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन ) विनियम 1988 के विनियम 6 के उपविनियम 
( 3) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा नीचे अनुसूची में दिए गए उत्पाद की मुहरांकन शुल्क अधिसूचित 
करता है : 

अनुसूची 
भारतीय भाग | अनु . वर्ष 

उत्पाद 

इकाई | न्यूनतम मुहरांकन शुल्क इकाई स्लैब में प्रचालन 
मानक भाग 

दर इकाईयां | तिथि 
संख्या 

वृहद स्तर | एम एस स्लैब 1 

एम इ के 

लिए 
1534 

1977 फ्लोरोसेंट लैंप के लिए 

46000 370000 . 18 | सभी । 
बालास्ट : भाग 1 | पीस 

जनवरी , 
स्विच स्टार्ट सर्किट के 

2018 
लिए 
6452 

1989 संरचना उपयोग के 1 टन | 56000 46000 4. 00 | सभी 29 
लिए उच्च ऐलूमिना 

जनवरी , 
सीमेंट 

2018 
9537 

1983 

विद्युत प्रतिस्थापना के 100 65000 53000 5. 30 सभी 29 
लिए पाईप - भाग 4: | मीटर 

जनवरी , 
इन्सुलेट सामग्री के 
सेल्फ रेकवरिंग लचीला 

2018 


29 


558 GI/ 2018 


( 1 ) 
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14697 


1999 


151000 | 133000 


3. 60 


| सभी 


29 


जनवरी , 
2018 


14772 


2000 


पाईप 
ए सी स्थैतिक 1 
ट्रांसफार्मर चालित वाट | पीस 
घंटे एवं ए- आर घंटे 
मीटर , वर्ग 0. 2 S तथा 
0.55 
| घरेलू और ऐसे ही 100 
स्थायी विद्युत संस्थापन | पीस 
के लिए उपसाधनों का 
आवष्टन हेतु सामान्य 
अपेक्षाएं 
बन्द सिरे वाले ड्रम - 1 
भाग 1 ग्रेड-ए ड्रम पीस 


65000 


53000 


9. 20 


सभी 


29 
जनवरी , 
2018 


1783 


2014 


62000 


| 


50000 


0 . 35 | सभी 


29 


जनवरी, 


2018 


1855 


2003 


1 टन | 87000 


70000 


| 17 . 4 


| सभी 


29 
जनवरी , 


खानों के वेष्टन द्वारा 
और व्यक्ति - रोहण द्वारा 
ढुलाई के लिए लड़दार 
इस्पात के तार के रस्से 
हस्तचालित चैन पुली 
ब्लॉक 


2018 


3832 


2005 


80000 


64000 


17. 3 | सभी 


29 


पीस 


2553 


1992 


108000 


87000 


29 


| सुरक्षा कॉच - भाग 2 1 वर्ग 
सड़क परिवहन के लिए | मीटर 


जनवरी , 

2018 
0. 90 | सभी । 

जनवरी , 

2018 
288 | सभी 29 

जनवरी , 
2018 


14951 


2001 


79000 


64000 


135 लीटर क्षमता वाले | 1 

| 

1 
यांत्रिक झाग वाले 
अग्निशामक 


पीस 


[ संदर्भ : सीएमडी - 3/8: 8 ] 
सी . बी . सिंह , अपर महानिदेशक 


MINISTRY OF CONSUMERS AFFAIRS , FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Consumer Affairs ) 
( BUREAU OF INDIAN STANDARDS ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 29th January, 2018 
S.O . 429 (E ). — In pursuance of sub - regulation ( 3 ) of regulation 6 of the Bureau of Indian 
Standards (Certification ) Regulations 1988 , the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the 
Marking fee for the product given in the schedule : 


SCHEDULE 


IS No . 


Part 


Sec 


Year 


Product 


Units 


Units 


Effective 
Date 


in 


| Minimum Marking 

Fee (Rs.) 
Large MSME 
Scale 


Slab - 1 


Unit 
Rate 
Slab - 1 

Fee 

( Rs . ) 
0 .18 


1977 


534 


| 15341 


1977 _ Balasa 


Ballasts 

For | 1 piece 
Fluorescent Lamps: 


| 46000 


37000 


All 


| 29 Jan, 2018 
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6452 


1989 


4.00 


All 


29 Jan , 2018 


9537 


| 


4 


L 


1983 


5.30 


All 


29 Jan , 2018 


meters 


Self 


14697 


1999 


3 .60 


All 


29 Jan, 
2018 


14772 


2000 


9 . 20 


All 


29 Jan , 
2018 


Part 1 - For Switch 
Start Circuits 
High Alumina 1 ton 56000 46000 
Cement 

for 
Structural Use 
Conduits for 100 65000 53000 
Electrical 
Installations - Part 4 : 
Pliable 
Recovering Conduits 
of 

Insulating 
Materials 
AC 

Static 1 piece | 151000 133000 
Transformer 
Operated Watt 
hour and VAR 
Hour Meters, Class 
0 . 2 S and 0 . 5 S 
Enclosures for 100 65000 53000 
Accessories for pieces 
Household and 
Similar Fixed 
Electrical 
Installations 
Drums Large, 1 piece 62000 50000 
Fixed Ends 
Specification Part 
1 Grade A Drums 
Stranded Steel 1 ton 87000 70000 
Wire Ropes for 
Winding and Man 
Riding Haulages In 
Mines 
Hand -Operated 1 piece 80000 64000 
Chain Pulley 
Blocks 
Safety Glass - Part 1 sq .m | 108000 | 87000 
2 - For Road 
Transport 
Fire Extinguisher - 1 piece | 79000 64000 
135 Litres 
Capacity 
Mechanical Foam 
Type 


1783 


1 


2014 


0.35 


All 


29 Jan , 
2018 


1855 


2003 


17.4 


All 


29 Jan , 
2018 


3832 


2005 


29 Jan , 
2018 


2553 


2 


T 


1992 


0.90 


All 


29 Jan , 
2018 


14951 


2001 


288 


All 


29 Jan , 
2018 


[Ref: CMD /3/8 :8 ] 
C . B . SINGH , Addl. Director General 
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